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Itosfegis 






L720J-? 1 


ACf^r\ 


L72 ; L 722 


Drucktasten 


C717 

L712 # 


Q © 


Bereich 


Chassis von hinlen 


Mefj-Sender 


_G i _ECH 81 
Anlennen-Buchse 3 ) 


KW J ) Antennen-Buchse J ) 


MW Anlennen-Buchse J ) 


LW Anlennen-Buchse 3 ) 


6,25 MHz 
18 MHz 


546 kHz 


250 kHz 


ABGLEICHTABELLE 


Chassis-Teilansichl von unlen 


Frequenz 


460 kHz MW 


Abgleichelement 


ca. 1600 kHz L 721, L 720. L 716, L 714 Max. 


ca. 600 kHz L 702 Min. 


1500 kHz 


160 kHz 


250 kHz 


MW mit „ . . 

Ferril-Anl. Koppelspule 


MW-und 54^ kHz 
F - ANT - 1500 kHz 


LW mil „ , , 160 kHz LW _ und _ *6° kHz 

Ferril-Anl. oppe spu e 250 kHz F-ANT. 250 kHz 


Oszillalor 


Vorkreis 


L 708 „ 


Ferrif-Anlenne 


L 723 verschieben 


C 714 


L 724 verschieben 


C 715 


Empfindlichkeil 


ca. 20 fiW 


UKW 100 MHz L L - 3 r* Y 

l 722 S-Kurve bzw. Mm. *) 


Anlennen-Buchse | 93,5 MHz 


NF-Empfindlichkei! ab TA-Buchsen bei 800 Hz 


C 807 Max. 


50 mW = 0,5 V mil Mullavi R (Ri = 7500 Q) an Sekundarseite des Ausgangstrafos (Anschlufj fur Zusalzlautsprecher) gemessen. 

AM- und NF-Empfindlichkeit gemessen bei 50 mW 

UKW-Empfindlichkeil gemessen bei 4 Volf am Ratio-Elko mil Instrument Ri = 50 kQ/V (Mefjbereich 10 V) 

Hockerabsland der S-Kurve ca. 170 kHz ab Gj der ECH 81 

') Sopranregler ouf „hell", BaBregler ..dunkel", Tontaste ,,Sonor" gedrudct. 

’) Kurzwellenlupe auf O-Stellung. 

*) Ober Ersatzantenne (siehe Scholtbild). 

*) Siehe Scholtbild. 

•) Galvanometer 25 mit Nullpunkt in der Mitte an die Punkte F und P(siehe Scholtbild) zum Abgleich des Wendekreises L 722 anschlieflen. Beim Abgleich mit 
AM wird L 722 auf Minimum am Outputmeter abgestimmt. ! . 

‘) Nur nochstimmen, wenn sich der Bereich verschoben hat. . 


a 


Xnderungen vorbehallen! 


Bestell-Nr. EVB 957-548 








































































